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Dziennik ustaw państwa 


dla 


królestw i krajów w Radzie państwa reprezentowanych. 


Część LXXXIII — Wydana i rozesłana dnia 19. sierpnia 1902. 


Treść: (JY$ 170 i 171.) 170. Ustawa, którą wodociągowi jubileuszowemu do sprowadzania wody górskiej, mającemu 
nazwę „Kaiser-Jubiliums-Hochquellenwasserleitung* (marienthalskiemu wodociągowi górskiemn), udziela 
się ulg względem podatków i należytości, i którą zarażem zezwala się na przyznanie przedsiębiorstwu 
budowy owego wodociągu służebności na gruntach skarbowycli, względnie na odstąpienie mu takich grun- 
tów drogą sprzedaży. — 171. Obwieszczenie o stanowczem dozwoleniu urzędowego uwierzytelniania elektro- 
mierzy typów XLIV a, LH i LVIII, tudzież o prowizorycznem aprobowaniu typu LIX. 


170. 
Ustawa z dnia 21. lipca 1902, 


którą wodociągowi jubileuszowemu do sprowa- 
dzania wody górskiej, mającemu nazwę „„,Kaiser- 
Jubiliums-Hochquellenwasserleitung*' (marienthal- 
skiemu wodociągowi górskiemu), udziela się ulg 
względem podatków i należytości, i którą zarazem 
zezwala się na przyznanie przedsiębiorstwu bu- 
dowy owego wodociągu służebności na gruntach 
skarbowych, względnie na odstąpienie mu takich 
“gruntów drogą sprzedaży. 


Za zgodą obu Izb Rady państwa postanawiam 
co następuje: 


ss 


Wodociągowi jubileuszowemu do sprowadza- 
nia wody górskiej, mającemu nazwę „Kaiser-Jubi- 
Iiums-Hochquellenwasserleitung* (marienthalskie- 
mu wodociągowi górskiemu), przyznaje się pod wzglę- 
dem uiszczania podatków i należytości następujące 
ulgi: 

a) Uwolnienie od podatku zarobkowego w myśl 
Igo i llgo rozdziału ustawy z dnia 20. paź- 
dziernika 1896, Dz. u. p. Nr. 220, którą 
takowy został zaprowadzeny, na lat 12, licząc 
od chwili oddania rzeczonego wodociągu na 
użytek publiczny; 

b) uwolnienie pierwszej emisyi udziałowych za- 
pisów długu, mającej na celu uzyskanie kapi- 
tału, łącznie z arkuszami tymczasowymi, od 
należytości stemplowych i bezpośrednich; 

c) uwolnienie kuponów należących do obligacyi 

- udziałowych, których emisya według litery b) 


(Polnisch.) 


jest wolna od należytości, od opłat stemplo- 

wych na lat 12; 
d) zniżenie należytości odsetkowych od ceny 
kupna gruntów przez rzeczone przedsiębior- 
stwo dla celów budowy owego wodociągu już 
nabytych lub dopiero nabyć się mających, do 
połowy kwoty w myśl ustawy z dnia 18. czerwca 
1901, Dz. u. p. Nr. 74, przepisanej; 
uwolnienie kontraktów dostarczania wody, 
przed otwarciem wodociągu lub w okresie 
sześciu lat po otwarciu tegoż przez rzeczone 
przedsiębiorstwo zawrzeć się mających albo 
już zawartych, od należytości stemplowych 
i bezpośrednich. 


§. 2. 

Upoważnia się Rząd do przyznania przedsię- 
biorstwu w Sie lym oznaczonemu: służebności na 
gruntach skarbowych, o ileby założenie wodociągu 
tego wymagało, a w razie potrzeby także do sprze- 
dania takich gruntów owemu przedsiębiorstwu. 

Cenę ze sprzedaży uzyskaną należy poracho- 
wać jako przychód ze zbycia nieruchomości, wła- 
snością państwa będących. 


siai 
Wykonanie ustawy niniejszej, która zacznie 
obowiązywać z dniem ogłoszenia, poruczam Moim 
Ministrom spraw wewnętrznych, rolnictwa i skarbu. 


Ischl, dnia 21. lipca 1902. 


Franciszek Józef r. w. 


Koerber r. w. Böhm r. w. 


Giovanelli r. w. 


584 Część LXXXIII. — 171. Obwieszczenie Ministerstwa handlu z dnia 6. sierpnia 1902. 


131. przyrządów do pomiaru zużylej elektryczności (rvz- 
$ K e O dział V. punkt 21 i 22), ogłoszonych rozporządze- 
Obwieszczenie Ministerstwa han- | niem Ministerstwa handlu z dnia 4 lipca 1900. 


dlu 7 dnia 6. sierpnia 1902, Dz. u. p. Nr. 176. Dyrektor c. k. komisyi głównej 


miar i wag pozwolił stanowczo przyjmować do 

o stanowczem dozwoleniu urzędowego uwierzytel- urzędowego uwierzytelnienia i cechowania elektro- 

niania elektromierzy typów XLIV a, LII i LVIII, | mierze typów XLIV a, LII (porówn. Dz. u. p. 

tudzież o prowizorycznem aprobowaniu typu LIX. | Nr. 156 z r. 1901) i LVII, a co do typu LIX udzielił 
tego pozwolenia prowizorycznie. 

Na zasadzie ustawy z dnia 23. lipca 1871, Zmamiona aprobowanych typów podane są 

Dz. u. p. Nr. 16 z r. 1872 i w wykonaniu przepi- |w zamieszczonej poniżej tabeli; szczegółowy ich 
sów o urzędowein sprawdzaniu i uwierzytelnianiu | opis zostanie ogłoszony później. 


Typ System | Ę 2 a 
elektro- | $ p Oznaczenie noai prze- Znamiona CE E 
mierzy r Prą wodowy Š SA 

REE 

Jak typ XLIV z włączeniem mostkowem, 

jednak inny kształt skrzynki, a w skutek 

ekana tego także inne rozmieszczenie cewek 
baka 4 = BAR Z i klamerek. Przyrządu do wsirząsania | 1—2 

frar y y łoża osi niema. 
Podany przez Sp. akc. Siemens & Halske 
e w Wiedniu 

Liczydło Ferrarisa; cewsi prądu główne- 

go i pobocznego na wspólnym rdzeniu 

Elektromierz Pral |Dwuprze- żelaznym. Tylko dla instalacyi jedno- 


Ferrarisa 
(p.5. e) 


tazowych o prądzie zmiennym. 2 
Podany przez Jordana & Treiera w Wie- 
dniu, względnie przez Spółkę akcyjną 
wyrobu rekwizytów elektr. w Wiedniu 


zmienny | wodowy 


ZAJ e == 


Jak typ LIV. jednak dla instalacyi trój- ` 


Elektromierz Prąd |Trójprze- przewodowych. 1 
Thomsona stały |wodowy | Podany przez austr. Sp. elektr. „Union* 
w Wiedniu. 
Dwa liczydła Ferrarisa, typu LII, na 
Elektromierz Prąd Trój- wspólnej osi. 9 


Ferrarisa wirowy | fazowy | Podany przez Sp. akc. wyrobu rekwizy- 
tów elektr. w Wiedniu 


Call r. w. 


